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Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen noodgebouw, M.C. van 
Voordenstraat, De Rijp 

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning: 


Locatie omschrijving ontvangstdatum 

M.C. van Voordenstraat De Rijp plaatsen noodgebouw 14 november 2014 


Deze aanvragen zijn slechts ingediend en liggen niet ter inzage. Over het verlenen van de 
omgevingsvergunning is nog geen besluit genomen. U kunt nog geen bezwaar maken. Voor informatie 
kunt u contact opnemen met de unit vergunning- en subsidieverlening gemeente Alkmaar (Tel.: 14072). 
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